TEST TECHNIQUES FOR Workshop: EL 
BOSCH SERVICE STATIONS 06,1993 


Electrical/ 
electronic systems 


The following list indicates the test 
techniques suitable for system 
checking (e. g. Motronic, ABS). 


The necessary accessories, such as 
system connector and adapter leads, 
are indicated in the respective tester 
list a7 im *he SIS trouble-shooting 
instruciicrs section headed "TESTERS 
AND TOOLS", 

The list gives a quick outline of 
which test technique (including 
Older -nes) can be employed for the 
ressectise system test. 

Atten.ics is to be paid as regards 
exhaust-gjcs analyzers to the local 
version/device requirements. 

The list of systems/test techniques 
represents the status as at the time 
of going to print. 


System: Passenger-—vehicle ABS 


ABS 2-LED tester KDAS 0003 
(12V) 

ABS 2-LED tester KDAS 0008 
(24V) 

IH/2 MV adapter KDAS 0009 
(12V 

IH/HT adapter KDAS 0010 
(24V 

Pocket system tester KTS 300 


0 684 400 300 


System: Passenger—vehicle A8S 


Digitai multimeter MND 301 
0 684 500 301 


Electrical system tester ETE 014,00 
0 684 101 400 


Pocket master KTE 200 
0 684 400 200 


Test-cable set 1 687 011 208 
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System: ABS 
ABS 
ABS 
ABS 
ABS 
ABS 
ABS 
ABS 


Motortester 


Motortester 


System: ABS 


Motortester 


Motortester 


Motortester 


Motortester 


pass. car, non-—Bosch 


Bendix 
Girling 
Horida 

Nippon 

Teves Mark 2 
Teves Mark 4 
Toyota 


MOT 201 
0 684 000 201 


MOT 206 
0 684 000 206 


pass. car, non-Bosch 


MOT 240 
0 684 000 240 


MOT 250 
0 684 000 250 


MOT 400 
0 684 000 400 


MOT 401 
0 604 900 401 


Vehicle system analysis FSA 600 
0 684 000 600 


System: ABS pass. car, non-Bosch 


ABS 2 LED Tester KDAS 0003 


(12V) 


Digital Multimeter MMD 301 
0 684 500 301 


ETE 014.00 
0 684 101 400 


Electrics Tester 
Pocket Master KTE 200 

0 684 400 200 
Test—cable set 1 687 011 208 


System: Commercial-vehicie ABS/ASR 


Auxiliary adapter ABS/ASR ETT 016.03 
0 684 101 603 


Commercial-vehicle system 
tester ETT 616.05 
0 684 101 605 


KTS 300 
0 684 400 300 


Pocket system tester 
Digital multimeter MMD 301 
0 684 500 301 


Electrical system tester ETE 014.00 
0 684 101 400 
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System: Commercial~vehicle ABS/ASR 


Pocket master KTE 200 
0 684 400 200 


Test-—cable set 1 687 911 208 


System: Passenger-vehicle ASR 


ABS 2—-LED tester KDAS 0003 
(12V) 
Pocket system tester KTS 300 


0 684 400 300 


Universal test adapter ETT 018.01 
0 684 101 401 


Digital multimeter MMD 301 
0 684 500 301 


Electrical system tester 
ETE 014.00 


0 684 101 400 


System: Passenger-vehicle ASR 


Pocket master KTE 200 
0 684 400 200 


Test-—cable set 1 687 011 208 


System: Airbag 


Pocket system tester KTS 300 
0 684 400 300 


Digital multimeter MMD 301 
0 684 500 301 


Electrical system tester ETE 014.00 
0 684 101 400 


Pocket master KTE 200 
0 684 400 200 


Test-—cable set i 687 011 208 
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System: Digifant (similar to Motronic) 


Motortester MOT 201 
0 684 000 20% 


Motortester MOT 206 
0 684 000 204 


Motortester MOT 240 
0 684 000 240 


Motortester MOT 250 
0 684 000 250 


Motortester MOT 300 
0 684 000 300 
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System: Digifant (similar to Motronic) 


Motortester MOT 301 
0 684 000 301 


Motortester MOT 350 
0 684 000 350 


Motortester MOT 400 
0 684 000 400 


Motortester MOT 401 
0 684 000 401 


Vehicle system analysis FSA 600 
0 684 000 600 
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System: Digifant (similar to Mctronic) 


RUV adapter 


Universal test adapter 


Digital multimeter 


Electrics tester 


Pocket Master 


System: Digifant (similar 


Pocket system tester 


Test—cable set 


Lambda-control tester 


Injected-quantity 
measuring instrument 


Jetronic case 


Jetronic set 


1 687 023 079 


ETT 018.01 
0 684 101 801 


MMD 301 
0 684 500 301 


ETE 014.00 
0 684 101 400 


KTE 200 
0 684 400 200 


to Motronic) 


KTS 300 
0 684 400 300 


1 687 011 208 


ETT 018.10 
0684 101 810 


KDJE-P 200 


KDJE-K 100 
0 986 615 000 


System: Digifant (similar to Motronic) 


Injection—valve KDJE-P 800 
actuator 


ETT 008,02 
0684 100 802 


Exhaust analyzer 


Exhaust analyzer ETT 008.03 
0684 100 803 


Exhaust analyzer ETT 008,04 
0684 100 804 


Exhaust analyzer ETT 008.05 
0684 100 805 


System: Digifant (similar to Motronic) 


Exhaust analyzer ETT 008.09 
0684 100 809 


Exhaust analyzer ETT 008.31 
0684 100 811 


Exhaust analyzer ETT 008,12 
0684 100 812 


Exhaust-—gas measuring 
instrument 


Exhaust—gas measuring 
instrument 


Exhaust—gas measuring 
instrument 


Exhaust—gas measuring 
instrument 


Exhaust—gas measuring 
instrument 


Exhaust—gas measuring 
instrument 


Exhaust—gas measuring 
instrument 


Exhaust—gas measuring 
instrument 


Exhaust—gas measuring 
instrument 


Exhaust—gas measuring 
instrument 


System: Digifant (similar to Metronic) 


System: Digifant (similar 


ETT 008.14 
0684 100 614 


ETT 008.15 
0684 100 815 


ETT 608.19 
0684 100 819 


ETT 008.20 
0684 100 820 


ETT 008.21 
0684 100 821 


to Motronic) 


ETT 008,22 
0684 100 822 


ETT 008.23 
0684 100 823 


ETT 008,24 
0684 100 824 


ETT 008,31 
0684 100 831 


ETT 008.32 
0664 100 832 


System: Digifant (similar to Motronic) 


Exhaust analyzer 


Exhaust analyzer 


Exhaust analyzer 


Exhaust analyzer 


System: Ecotronic 


Motortester 


Motortester 


Motortester 


Motortester 


Motortester 


ETT 008.33 
0584 100 833 


ETT 008.34 
0684 100 834 


ETT 008.36 
0684 100 836 


ETT 008.41 
0584 100 841 


MOT 201 
0 684 000 201 


MOT 206 
0 684 000 206 


MOT 240 
0 684 000 240 


MOT 250 
0 684 000 250 


MOT 300 
0 684 000 300 


Syste 


m: Ecotronic | 


Motortester MOT 301 
C0 684 000 301 


Motortester MOT 350 
0 684 000 350 


Motortester moT 400 
0 684 000 400 


Motortester MOT 401 
0 684 000 401 


Vehicle system analysis FSA 600 
0 684 000 600 


System: Ecotronic 


Universal test adapter ETT 018,01 
0 684 i101 801 


Digital Multimeter MMD 301 
0 684 500 301 


Electrics tester ETE 014.00 
0 684 101 400 


Pocket Master KiE 200 
0 684 400 200 
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System: Ecotronic 
Test-cable set 


Lambda—control tester 


System: Ecotronic 
Exhaust—gas measuring 
instrument 


Exhaust—gas measuring 
instrument 


Exhaust-gas measuring 
instrument 


Exhaust—gas measuring 
instrument 


Exhaust—gas measuring 
instrument 


1 687 011 208 


ETT 018.10 
0684 101 810 


ET? 008.02 
0684 100 302 


ETY 008.03 
0684 100 803 


ETT 008.04 
0684 160 &04 


ETY 006.05 
06384 100 805 
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System: Ecotronic 
Exhaust-gas measuring 
instrument 


Exhaust-—gas measuring 
instrument 


Exhaust—gas measuring 
instrument 


Exhaust—gas measuring 
instrument 


Exhaust-qas measuring 
instrument 


System: Ecotronic 


Exhaust—gas measuring 
instrument 


Exhaust—gas measuring 
instrument 


Exhoust—-gas measuring 
instrument 


Exhaust-gas measuring 
instrument 


Exhaust-gas measuring 
instrument 


ETT 608,11 
0684 100 811 


ETT 008.12 
0684 100 812 


ETT 008.14 
0684 100 814 


ETT 008.15 
0684 100 815 


ETT 008.19 
0684 106 819 


ETT 008.20 
0684 100 820 


ETT 008,21 
0684 100 821 


ETT 068.22 
0684 100 822 


ETT 068.23 
0684 100 823 


TT 068,24 


0684 100 824 


System: Ecotronic 


ee el 


Exhaust-—gas measuring 
instrument ETT 008,33 
0684 100 3831 


Exhaust—gas measuring 
instrument ETT 008,32 
0584 100 832 


Exhaust-—gas measuring 
instrument ETT 008,33 
0684 100 3833 


Exhaust-—gas measuring 
instrument ETT 008.34 
0684 100 334 


Exhaust—gas measuring 
instrument ETT 008.36 
0684 100 836 


System: Ecotronic 


Exhaust analyzer ETy 008.41 
0684 100 3844 
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System: Fuel-iniection, 
non—Bosch 


Fuel—injection system, ACG 
Fuel—-injection system, Bendix 
Fuel-injection system, Fenix 
Fuel-injection system, Hitachi 
Fuel-injection system, Lucas 
Fuel—injection system, Marelli 
Fuel-injection system, Motorola 
Fuel-injection system, Renix 
Fuel-injection system, Siemens 
Fuel-—injection system, Solex 
Fuel-injection system, Weber 


Motortester MOT 204 
0 684 000 201 


System: Fuel injection, non-Bosch 


Motortester MOT 206 
0 684 000 206 


Motortester MOT 240 
0 684 000 240 


Motortester MOT 250 
0 684 000 250 


Motortester MCT 300 
0 684 000 300 


Motortester MOT 301 
0 684 000 301 


System: Fuel injection, non-Bosch 


Motortester 


Motortester 


Motortester 


Vehicle system analysis 


Digital Multimeter 


MOT 350 
0 684 000 350 


MOT 400 
0 684 000 406 


MOT 401 
0 684 000 401 


FSA 600 
0 684 000 600 


MMD 301 
0 684 500 301 


System: Fuel injection, non-—Bosch 


Electrics tester 


Pocket Master 


Pocket system tester 


Jetronic case 


Jetronic set 


Test—cable set 


ETE 014.00 
0 684 101 400 


KTE 200 
0 684 400 200 


KTS 300 
0 684 400 300 


KDJE-K 106 
0 986 615 100 
1 687 011 208 


System: Fuel-injection, 
non—Bosch 


Exhaust-gas measuring 
instrument ETT 008.02 
0684 100 802 


Exhaust-gas measuring 
instrument ETT 008.03 
0684 100 3803 


Exhaust-—gas measuring 
instrument ETT 008.04 
0684 100 804 


Exhaust—gas measuring 
instrument ETT 008,05 
0684 100 805 


Exnaust-—gas measuring 
instrument ETT 008.09 
0684 100 3809 


System: Fuel-injection, 
non—Bosch 


Exhaust-—gas measuring 
instrument ETT 008.11 
0684 100 811 


Exhaust-—gas measuring 
instrument ETT 008.12 
0684 100 812 


Exhaust-—gas measuring 
instrument ETT 008,14 
0684 100 814 


Exhaust-gas measuring 
instrument ETT 008,15 
0684 100 815 


Exhaust-gas measuring 


instrument ETT 008,19 
0684 100 3819 
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System: Fuel-injection, 
non—Bosch 


Exhaust-—gas measuring 
instrument ETT 008,20 
0684 100 820 


Exhaust—gas measuring 
instrument ETT 008,21 
0684 100 821 


Exhaust—gas measuring 
instrument ETT 008,22 
0684 100 822 


Exhaust-gas measuring 
instrument ETT 008,23 
0684 100 823 


Exhaust—gas measuring 
instrument ETT 008.24 
0684 100 824 


System: Fuel—injection, 
non—Bosch 


Exhaust—gas meosuring 
instrument ETT 008.31 
0484 100 831 


Exhaust-gas measuring 
instrument ETT 008.32 
0684 100 832 


Exhaust—gas measuring 
instrument ETT 008.33 
0684 100 833 


Exhaust—gas measuring 
instrument ETT 008.34 
0484 100 834 


Exhaust—gas measuring 
instrument ETT 008.36 
0684 100 836 


System: Fuel injection, non—Bosch 


Exhaust analyzer ETT 008,41 
0684 100 841 


System: EDC 1.1.X, EDC 1.2.X 


Diesel motortester ETD 019. 00 
0 684 101 900 
ETD 019. 02 
0 684 101 902 


Pocket system tester KTS 300 
0 684 400 300 


Motortester MOT 201 
0 684 000 201 


Motortester MOT 206 
0 684 000 206 


System: EDC 1.1.X, EDC 1.2.X 


Motortester MOT 240 
0 684 000 


MOT 250 
0 684 000 


Motortester 


Motortester MOT 300 
0 684 000 


MOT 301 
0 684 000 


Motortester 


Motortester MOT 350 
0 684 000 


System: EDC 1.1.X, EDC 1.2.X 


Motortester MOT 400 
0 684 000 400 


Motortester MOT 401 
0 684 000 401 


Vehicle system analysis FSA 600 
0 684 000 600 


Digital Multimeter MMD 301 
0 684 500 301 


Electrics tester ETE 014,00 
0 684 101 400 
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System: EDC 1.1.X, EDC 1.2.X 


Pocket Master KTE 200 
0 684 400 200 


Test-cable set 1 687 011 208 


System: EMS 


Comm.—veh, system ETT 016.05 
tester 1 684 101 605 


Pocket system tester KTS 300 
0 684 400 300 


Motortester MOT 201 
0 684 000 201 


Motor tester MOT 204 
0 684 000 206 


Motor tester MOT 240 
0 684 000 240 
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System: EMS 


Motortester 
Motor tester 
Motortester 
Vehicle system analysis 


Digital Multimeter 


Sy’ cem: EMS 


Electrics tester 
Pocket Master 


Test—cable set 


MOT 250 
0 684 000 250 


MOT 400 
0 684 000 400 


MOT 401 
0 684 000 401 


FSA 600 
0 684 000 600 


MMD 301 
0 684 500 301 


ETE 014,00 
0 684 101 400 


KTE 200 
0 684 400 200 


1 687 011 208 
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System: Transmission control 


* MG (electron, transm. control> 
* 6S 1.1, GS 4.1b 

* = dynamometer 

required 


KTS 300 
0 684 400 300 


Pocket system tester 


ETT 018.02 
0 684 101 801 


Universal test adapter 


LPS 002 
0 682 100 200 


Dynamometer 


System: Transmission control 


Dynamometer LPS 95 
0 680 017 000 


Dynamometer LPS 96 
0 680 017 001 


Dyrnamometer LPS 97 
0 680 017 002 


Dynamometer FLA 202 
0 682 100 202 


Dynamometer FLA 203 
0 682 109 203 
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System: Transmission control 


Dynamometer FLA 206 
0 682 100 206 


Motortester MOT 201 
0 684 000 


Motortester MOT 206 
0 684 000 


Motortester MOT 240 
0 684 000 


MOT 250 
0 684 000 250 


Motor tester 


System: Transmission control 


Motortester MOT 400 
0 684 000 400 


Motortester MOT 401 
0 684 000 401 


Vehicle system analysis FSA 600 
0 684 000 600 


Digital Multimeter MMD 301 
0 684 500 301 


Electrics tester ETE 014.00 
0 684 101 400 


System: Transmission control 


Pocket Master KTE 200 
0 684 400 200 


1 687 011 208 


Test-—cable set 


System: Seat~belt feeder 


Air-conditioning 
test adapter KDHK 001 


Digital multimeter MMD 301 
0 684 500 301 


ETE 014.00 
0 684 101 400 


Electrical system tester 


KTE 200 
9 684 400 200 


Pocket master 


Test—cable set 1 687 011 208 
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System: Seat—belt tightener 


Pocket system tester KTS 300 
0 684 400 300 


Digital multimeter MMD 301 
0 684 500 301 


Electrical system tester ETE 014.00 
C 684 101 400 


Pocket master KTE 200 
0 684 400 200 


Test—cable set 1 687 011 208 


System: Heating/air—conditioning system 


Heating control 

Automatic heater 

Automatic heater and 
air-conditioning system 
Heating and air-c nditioning 
control 

Air-conditioning system 
Air-conditioning control 
Automatic air conditioner 


Air-conditioning 
test adapter KDHK 001 


Universal test adapter ETT 018.01 
0 684 101 3801 


Digital multimeter MMD 301 
0 684 500 301 


System: Heating/Air—conditioning 


Electrics tester 


Pocket Master 


Pocket system tester 


Test-cable set 


ETE 014.00 
0 684 101 400 


KTE 200 
0 684 400 200 


KTS 300 
0 684 400 300 


1 687 011 208 


System: K-Jetronic, KE-Jetronic, 
KE-Motronic 


Motortester 


Motortester 


Motortester 


Motortester 


Motortester 


MOT 201 
0 684 000 201 


MOT 206 
0 684 000 206 


MOT 240 
0 684 000 240 


MOT 250 
0 684 000 250 


MOT 301 
0 684 000 301 


System: K-Jetronic, KE-Jetronic, 
KE-—Motronic 


Motortester MOT 350 
0 684 000 350 


Motortester MOT 400 
0 684 000 400 


Motortester MOT 401 
0 684 000 401 


Vehicle system analysis FSA 600 
0 684 000 600 


ETT 018,01 
0 684 101 801 


Universal test adapter 


System: K-Jetronic, K&—-Jetronic, 


KE-Motronic 
Pocket system tester KTS 300 
0 484 400 300 
Digital Multimeter MAD Sul 
0 485 500 301 
Test—cable set 1 687 011 208 
Lambda--control tester ETT 018.10 
0684 101 810 
injected—quantity KDJE-P 200 


measuring instrument 


BO1 cee 


System: K-Jetronic, KE-Jetronic, 
KE-Motronic 


Jetronic case KDJEK 100 


Jetronic set 0 986 615 000 


Valve tester KDJE-—P 400 


System: K-Jetronic, KE-Jetronic, 
KE-Motronic 


Exhaust—gas measuring 
instrument ETT 008.02 
0684 100 802 


Exhaust-—gas measuring 
instrument ETT 008.03 
0684 100 803 


Exhaust—gas measuring 
instrument ETT 008.04 
0584 100 804 


Exhaust-gas measuring 
instrument ETT 008.05 
0684 100 805 


Exhaust—gas measuring 
instrument ETT 008.09 
0684 100 809 
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System: K-Jetronic, KE-—Jetronic, 


KE-—Motronic 


Exhaust—gas measuring 
instrument 


Exhaust-—gas measuring 
instrument 


Exhaust—gas measuring 
instrument 


Exhaust-—gas measuring 
instrument 


Exhaust-~gas measuring 
instrument 


KE—Motronic 


Exhaust-—gas measuring 
instrument 


Exhaust-—gas measuring 
instrument 


Exhaust-gas measuring 
instrument 


Exhaust-—gas measuring 
instrument 


Exhaust-gas measuring 
instrument 


System: K-Jetronic, KE-Jetronic, 


ETT 008.11 
0684 100 811 


ETT 008,12 
0684 100 812 


ETT 008,14 
0684 100 814 


ETT 008,15 
0684 100 815 


ETT 008.19 
0684 100 819 


ETT 008.20 
0684 100 820 


ETT 008,21 
0684 100 821 


ETT 008,22 
0684 100 822 


ETT 008,23 
0684 100 823 


ETT 008,24 
0684 100 824 


System: K-Jetronic, KE-Jetronic, 
KE-Motronic 


Exhaust—gas measuring 
instrument ETT 008.31 
0684 100 831 


Exhaust-—gas measuring 
instrument ETT 00%.,32 
0684 100 832 


Exhaust-—gas measuring 
instrument ETT 008.33 
0684 100 833 


Exhaust~gas measuring 
instrument ETT 008.34 
0684 100 834 


Exhaust-—gas measuring 
instrument ETT 908.36 
0684 100 836 


System: K-Jetronic, KE-Jetronic, 
KE-Motronic 


Exhaust analyzer ETT 008,41 
0684 100 841 


System: Headlight vertical aim control 


Headlight aiming device EFLE 60 
0 684 100 920 


Headlight aiming device EFLE 61 
0 684 100 921 


Headlight aiming device EFLE 62 
C 684 100 922 


Digital multimeter MMD 301 
0 684 500 301 


Electrical system tester ETE 014,00 
0 684 101 400 


System: Headlight vertical aim cotrol 


Pocket master KTE 20i) 
0 684 400 200 


Test-—cable set 1 687 011 208 
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System: Jetronic 
L—Jetronic, L2- Jetronic 
(Digijet), LE-—Jetronic, 
L3— Jetronic, 
LH-Jetronic, LU-Jetronic, 
Mono—Jetronic, Mono-Motronic 


Motortester MOT 201 
0 684 000 201 


Motor tester MOT 206 
C 684 000 206 


Motor tester MOT 240 
0 684 000 240 


System: Jetronic 
L—Jetronic, L2- Jetronic 
(Digijet), LE-Jetronic, 
L3- Jetronic, 
LH-Jetronic, LU-Jetronic, 
Mono-Jetronic, Mono—Motronic 


Motortester MOT 250 
0 684 000 250 


Motortester MOT 300 
0 684 000 300 


Motortester MOT 301 
0 684 000 301 


BO? 


System: Jetronic 


L-Jetronic, L2- Jetronic 
(Digijet), LE&-Jetronic, 


L3- Jetronic, 


LH-Jetronic, LU-Jetronic, 
Mono—Jetronic, Mono-—Motronic 


Motortester 
Motortester 


Motortester 


System: Jetronic 


MOT 350 
0 684 090 350 


MOT 400 
0 484 000 400 


MOT 401 
0 636 000 401 


L—-Jetronic, L2- Jetronic 
(Digijet), LE-Jetronic, 


L3- Jetronic, 


LH-Jetronic, LU-Jetronic, 
Mono—Jetronic, Mono-Motronic 


Vehicle system analysis 


Universal test adapter 


Pocket system tester 


FSA 600 
0 684 000 600 


ETT 018.01 
0 684 101 801 


KTS 300 
0 684 400 300 


System: Jetronic 


L—Jetronic, L2- Jetronic 
(Digijet), LE-Jetronic, 


L3- Jetronic, 


LH-Jetronic, LU-Jetronic, 
Mono—Jetronic, Mono—Motronic 


Digital Multimeter 


Electrics tester 


Pocket Master 


System: Jetronic 


MMD 301 
0 684 500 301 


ETE 014.00 
0 684 101 400 


KTE 200 
0 684 40 200 


L-Jetronic, L2- Jetronic 
(Digijet), LE-Jatronic, 


L3- Jetronic, 


LH-Jetronic, LU-Jetronic, 
Mone-Jetronic, Mono-hlotronic 


Test-—cable set 
lLambda—control tester 
Injected—quantity 
measuring instrument 


Jetronic case 


BGS ——= 


1 687 041 208 


ETT 018.10 
0684 101 810 


KDJE-P 200 


KDJE-K 100 


System: Jetronic 
L-Jetronic, L2- Jetronic 
(Digijet), LE-Jetronic, 
L3— Jetronic, 
LH-Jetronic, LU-Jetronic, 
Mono—Jetronic, Mono—Motronic 


Jetronic set 0 986 615 C00 
Injection valve KDJE-P 800 
actuator 


SS I SE I NEN SS IPE Ta SOT TE TT ETE MEI PL 


System: Jetronic 
L-Jetronic, |2~- Jetronic 
(Digijet), L&-Jetronic, 
L3— Jetronic, 
Lit-Jetronic, LU—Jetronic, 
Mono—Jetronic, Mono-Motronic 


Exheust analyzer ETT 003,02 
0684 100 802 


Exhaust analyzer ETT 908.03 
C684 100 803 


Exhaust analyzer ETT 008.04 
0684 100 804 


Exhaust analyzer ETT 008.05 
0684 160 805 


System: 


Exhaust 


Exhaust 


Exhaust 


Exhaust 


Exhaust 


Exhaust 


Jetronic 
L-Jetronic, L2~- Jetronic 
(Digijet), LE-Jetronic, 

L3- Jetronic, 

LH-Jetronic, LU-Jetronic, 
Mono—Jetronic, Mono-Motronic 


analyzer ETT 008.09 
0684 100 809 


analyzer ETT 008.11 
0684 i60 311 


analyzer ETT 008.12 
0684 100 812 


Jetronic 

L-Jetronic, L2- Jetronic 
(Digijet), LE-Jetronic, 

L3- Jetronic, 

LH-Jetronic, LU-Jetronic, 
Mono—Jetronic, Mono—Motronic 


analyzer ETT 008.14 
0684 100 314 


analyzer ETT 008.15 
0684 100 815 


analyzer ETT 008.19 
0684 100 3819 


exhaust 


Exhaust 


Exhaust 


Exhaust 


Exhaust 


Exhaust 


Jetronic 

L-Jetronic, L2- Jetronic 
(Digijet), LE-Jetronic, 

L3- Jetronic, 

LH-Jetronic, LU-Jetronic, 
Mono—Jetronic, Mono—Motronic 


analyzer ETT 008,20 
0684 100 820 


analyzer ETT 008,21 
0684 100 821 


analyzer ETT 008,22 
0684 100 822 


Jetronic 

L-Jetronic, L2-— Jetronic 
(Digijet), LE-Jetronic, 

L3~ Jetronic, 

LH-Jetronic, LU-Jetronic, 
Mono—Jetronic, Mono-Motronic 


analyzer ETT $08.23 
0684 100 823 


analyzer ETT 008.24 
0684 100 824 


analyzer ETT 008.31 
0684 100 831 


Jetronic 
L-Jetronic, L2— Jetronic 
(Cigijet), LE-Jetronic, 

L3-- Jetronic, 

LH-Jetronic, LU-Jetronic, 
Mono—Jetronic, Mono-Motronic 


System: 


Exhaust analyzer ETT 008,32 
0684 100 832 


Exhaust analyzer ETT 008.33 
0684 100 333 


Exhaust analyzer ETT 008,34 
0684 100 834 


System: Jetronic 
L~Jetronic, L2— Jetronic 
(Digijet), LE-Jetronic, 

L3- Jetronis, 
LH-Jetronic, LU-Jetronic, 
Mono—Jetronic, Mono-Motronic 


Exhaust analyzer ETT 008.36 
0684 100 836 


Exhaust analyzer ETT 008.41 
0684 100 841 


TT 2 MEY 
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System: Motronic 


Motortester 
Motortester 
Motortester 
Motortester 


Motortester 


System: Motronic 


Motortester 
Motortester 
Motortester 
Motortester 


Vehicle system analysis 


MOT 201 
0 684 000 


MOT 206 
0 684 000 


MOT 240 
0 684 000 


MOT 259 
0 684 000 


MOT 300 
0 684 000 


MOT 201 
0 684 000 


MOT 350 
0 684 000 


MOT 400 
0 684 000 


MOT 401 
0 684 000 


FSA 600 
0 684 900 


201 


296 


240 


250 


300 


301 


350 


400 


401 


600 


System: Motronic 
RUV adapter 


Universal test adapter 
Pocket system tester 
Digital multimeter 


Electrics tester 


System: Motronic 


Pocket Master 


Test-—cable set 
Lambda—contrcol tester 
Injected—quantity 
measuring instrument 
Jetronic case 


Jetronic set 


1 687 023 079 


ETT 018.01 
0 684 101 801 


KTS 300 
0 684 400 300 


MMD 301 
0 684 500 301 


ETE 014.00 
0 684 101 400 


KTE 200 
9 684 400 200 


1 687 011 208 


ETT 018.10 
0684 101 810 


KDJE-P 200 


KDJE-K 100 


0 986 615 100 


System: Motronic 


Injection—valve KDJE-P 800 
actuator 


System: Motronic 


Exhaust-gas measuring 
instrument ETT 008,02 
0684 100 802 


Exhaust-gas measuring 
instrument ETT 008,03 
0684 100 3803 


Exhaust-gas measuring 
instrument ETT C08.04 
0684 100 804 


Exhaust-gas measuring 
instrument ETT 008.05 
0684 100 805 


Exhaust-gas measuring 
instrument ETT 008.09 
0684 100 809 
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System: Motronic 
Exhaust-—gas measuring 
instrument 


Exhaust-gas measuring 
instrument 


Exhaust-gas measuring 
instrument 


Exhaust-gas measuring 
instrument 


Exhaust-gas measuring 
instrument 


System: Motronic 


Exhaust-gas measuring 
instrument 


Exhaust-—gas measuring 
instrument 


Exhaust-—gas measuring 
instrument 


Exhaust—gas measuring 
instrument 


Exhaust-gas measuring 
instrument 


ETT 003.114 
0584 106 941 


ETY 608.12 
0684 100 812 


ETT 008.14 
0684 100 814 


ETT 008,15 
0684 100 815 


ETT 008.19 
0684 100 819 


ETT 008.20 
0684 100 820 


ETT 008,21 
0684 100 821 


ETT 008.22 
0684 100 822 


ETT 008.23 
0684 100 823 


ETT 008.24 
0684 100 824 


System: 
Exhaust 


Exhaust 
Exhaust 
Exhaust 


Exhaust 


System: 


Exhaust 


Motronic 


analyzer 
analyzer 
analyzer 
analyzer 


analyzer 


Motronic 


analyzer 


ETT 008.31 
0684 100 834 


ETT 008.32 
0684 100 832 


ETT 008.33 
0684 100 833 


ETT 008,34 
0684 100 834 


ETT 008.36 
0684 100 836 


ETT 008.41 
0634 100 841 


System: Engine management (similar to 
Motronic) 


Engine 
Engine 
Engine 
Engine 
Engine 
Engine 
Engine 
Engine 
Engine 
Engine 
Engine 
Engine 


management 
management 
management 
management 
management 
management 
management 
management 
management 
management 
management 
management 


system, 
system, 
system, 
system, 
system, 
system, 
system, 
system, 
system, 
system, 
system, 
system, 


EEC 4 
ACG 
Bendix 
Fenix 
Hitachi 
Lucas 
Marelli 
Motorola 
Renix 
Siemens 
Solex 
Weber 


System: Engine management (similar to 
Motronic) 


management Rover 
management Mazda eEGl 
managem. Mitsubishi MPI 
management Nissan ECCS 
management Nissan FBC 
management Toyota {CCS 
management Honda PGM-FI 
management Subaru MPFI 


Engine 
Engine 
Engine 
Engine 
Engine 
Engine 
Engine 
Engine 


“I 


a, Sepa APS 


System: Engine management 
Motronic) 

Motortester 

Motortester 

Motortester 


Motortester 


Motortester 


System: Engine management 
Motronic) 

Motortester 

Motortester 

Motortester 


Motortester 


Vehicle system analysis 


(similar to 
MOT 2014 
6 684 000 204 


MOT 206 
0 684 000 206 


MOT 240 
0 684 000 240 


MOT 250 
0 684 000 250 


MOT 300 
0 684 000 300 


(similar to 
MOT 301. 
0 684 000 301 


MOT 350 
0 684 000 350 


MOT 400 
0 684 000 400 


MOT 401 
0 684 000 401 


FSA 600 
0 684 000 600 


System: Engine management (sinilar to 
Motronic) 


RUV adapter 1 687 023 079 


Digital Multimeter WMD 301 
0 684 500 301 


Electrics tester ETE 014.00 | 
0 684 101 400 


Pocket Master KTE 200 
0 684 400 200 


Pocket system tester KTE 300 
0 684 400 200 


System: Engine munagement (similar to 
Motronic) 


Test-cable set 1 687 011 208 


Lambda-—control tester ETT 018.10 
0684 101 810 


Injected—quantity KDJE-P 200 
measuring instrument 

Jetronic case KDJE-K 100 
Jetronic set 0 986 615 100 
Injection—valve KDJE-P 300 
actuator 
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System: Engine management (similar to 
Motronic) 


Exhaust-gas measuring 
instrument ETT 008.02 
0684 100 802 


Exhaust—gas measuring 
instrument ETT 008,063 
0684 100 803 


Exhaust-gas measuring 
instrument ETT 008.04 
0684 100 804 


Exhaust~—gas measuring 
instrument ETT 008.05 
0684 100 805 


Exhaust—gas measuring 
instrument ETT 008.09 
0684 100 809 


System: Engine management (similar to 
Motronic) 


Exhaust—gas measuring 
instrument ETT 008.11 
0684 100 811 


Exhaust-gas measuring 
instrument ETT 008.12 
0684 100 812 


Exhaust-—gas measuring 
instrument ETT 008.14 
0684 100 814 


Exhaust-gas measuring 
instrument ETT 068.15 
0684 100 815 


Exhaust-gas measuring 
instrument ETT 008.19 
0684 100 319 
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System: Engine management (similar to 
Motronic) 


Exhaust-—gas measuring 
instrument ETT 098.20 
0684 16C 820 


Exhaust—gas measuring 
instrument ETT 098.21 
0684 100 821 


Exhaust—gas measuring 
instrument ET’ 008,22 
0684 100 822 


Exhaust-gas measuring 
instrument ETT 008.23 
0684 100 823 


Exhaust-gas measuring 
Lastrument ETT 008,24 
0684 100 824 


eee 


System: Engine mcenagement (similar to 
Motronic) 


Exhaust-gas measuring 
instrument ETT 008,21 
0684 100 831 


Exhaust-gas measuring 
Listrument ETT 0038.32 
0684 100 832 


Exhaust—gas measuring 
instrument ETT (08.23 
0684 100 833 


Exhaust—gas measuring 
instrument ETT 003,34 
0684 100 834 


Exhaust-—gas measuring 
instrument ETT Cyc. 36 
0684 100 836 


System: Engine manacement (similar to 


Motronic) 


Exhaust analyzer ETT 008,41 
0684 109 841 


System: Tire—check system 


Pocket system tester KTS 300 
0 684 400 300 


Digital multimeter MMD 301 
0 684 500 301 


Electrical system tester ETE 014,90 
0 684 101 400 


Pocket master KTE 200 
0 684 400 200 


Test-—cable set 1 687 011 208 


{ System: Anti-roll bar 


| Motortester MOT 201 
0 684 000 201 


Motortester MOT 206 
0 684 000 206 


Motortester MOT 240 
0 684 000 240 


Motortester MOT 250 
Q 584 900 


Motortester MOT 400 
0 684 000 


System: Anti-roll bar 


Motortester MOT 401 
0 684 000 


Vehicle system analysis FSA 600 
0 684 000 600 


KTS 300 
0 684 400 300 


Pocket system tester 


Digital multimeter MND 301 
0 684 590 391 


ETE 014.00 
Q 684 101 400 


Electrics tester 


System: Anti-roll bar 


Pocket Master KTE 200 
0 684 400 200 


Test-—cable set 1 687 011 208 


System: Central injection, non-Bosch 


Central injection ACG 

Central injection Fenix 
Central injection Hitachi 
Central injection Ren1ix 
Central injection Solex 
Central injection Weber 
Central injection Nissan ECCS 
Central injection Subaru SPFI 


Motortester MOT 201 
0 6&4 000 201 


Motortester MOT 206 
0 684 000 206 


System: Central injection, non—Bosch 


Motor tester MOT 240 
0 684 000 240 


Motortester MOT 250 
0 684 000 250 


Motortester MOT 300 
0 684 000 300 


Motortester MOT 301 
0 684 090 301 


Motortester MOT 350 
0 684 000 350 


System: Central injection, non—Bosch 


Motortester MOT 400 
0 684 000 400 


Motortester MOT 401 
0 684 000 401 


Vehicle system analysis FSA 600 
0 684 000 600 


Digital multimeter MND 301 
0 684 500 301 


Electrics tester ETE 014.00 
0 684 101 400 
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Pocket Master 


Pocket system tester 


Test-cable set 


Lansda-control tester 


Jetranic case 


Jecronic set 


Exhaust~gas measuring 
instrument 


Exhaust—gas measuring 
instrument 


Exhaust-gas measuring 
instrument 


Exhaust-—gas measuring 
instrument 


Exhaust—gas measuring 
instrument 


System: Central injection, non-Bosch 


OER ee ee ee A 


System: Central injecti:n, non-Bozch 


KTE 200 
0 684 400 200 


KTE 300 
0 684 400 300 


1 687 011 208 


ETT 018.10 
0684 101 810 


KDJE-K 100 
0 986 615 100 


ETT 008.02 
0654 100 802 


ETT 008.03 
0684 100 803 


ETT 008.04 
0684 100 804 


ETT 008.05 
0684 100 805 


ETT 008.09 
0684 100 309 


System: Central injection, non-Bosch 


Exhaust-gas measuring 
instrument ETT 008.11 
0684 100 311 


Exhaust-gas measuring 
instrument ETT 008.12 
0684 100 812 


Exhaust-gas measuring 
instrument ETT 008,14 
0684 100 314 


Exhaust-gas measuring 
instrument ETT 008.15 
0684 100 815 


Exhaust-gas measuring 
instrument ETT 008.19 
0484 100 819 


System: Central injection, non—Bosch 


Exhaust-gas measuring 
instrument ETT 008.20 
0684 100 820 


Exhaust-—gas measuring 
instrument ETT 008.21 
0684 100 821 


Exhaust-gas measuring 
instrument ETT 008.22 
0684 100 822 


Exhaust-—gas measuring 
instrument ETT 008.23 
0684 100 823 


Exhaust-gas measuring 
instrument ETT 008.24 
0684 100 824 


System: Central injection, non-Bosch 


Exhaust-—gas measuring 
instrument 


Exhuust--gas measuring 
instrument 


Exhaust-—gas measuring 
instrument 


Exhaust-—gas measuring 
instrument 


Exhaust—gas measuring 
instrument 


ETT 008.31 
0684 100 331 


ETT 008,32 
0684 100 332 


ETT 008.33 
0684 100 833 


ETT 008,34 
0684 100 834 


ETT 008.36 
0684 100 836 


System: Central injection, non-Bosch 


Exhaust analyzer 


ETT 008.41 
0584 100 841 


System: Ignition 
$§Z, TSZ-K, TSZ-I, TSZ-H, T2-I, 
TZ-H, HKZ-K, HKZ-I, EZ, EZ, 
VZ 


Motortester MOT 201 
0 684 000 201 


Motortester MOT 206 
0 684 000 206 


Motortester MOT 240 
0 684 000 240 


Motortester MOT 250 
0 684 000 250 


System: Ignition 
$Z, TSZ-K, TSZ-I, TSZ-H, T2-I, 
TZ-H, HKZ-K, HKZ-I, EZ, EZ-K, 


VZ 

Motortester MOT 300 

0 684 000 300 
Motortester MOT 301 

0 684 000 301 
Motortester MOT 350 

0 684 000 350 
Motortester MOT 400 


0 684 000 400 


System: Ignition 
SZ, TSZ-K, TSZ-I, TSZ-H, TZ-I, 
TZ-H, HKZ-K , HKZ-I, EZ, EZ, 
VZ 


Motortester MOT 401 
0 684 000 401 


Vehicle system analysis FSA 600 
0 684 000 600 


RUV adapter 1 687 023 079 


Pocket system tester KTS 300 
0 684 400 300 


System: Ignition 
SZ, TSZ2-K, TSZ-I, TSZ-H, T2-I, 
TZ-H / HK Z—-K ! HK Z—-I 1 EZ, EZ—-K / 


VZ 
Digital Multimeter MMD 301 
0 684 §90 301 
Electrics tester ETE 014.00 
0 4684 101 400 
Pocket Master KTE 200 


0 684 400 200 
Test-cable set 1 687 011 208 


System: Ignition, non-—Bosch 


Ignition 
Ignition 
Ignition 
Ignition 
Ignition 
Ignition 
Ignition 
Ignition 
Ignition 
Ignition 


Motortester 


systen, 
system, 
system, 
system, 
system, 
system, 
system, 
system, 
system, 
system, 


ACG 
AEG 
Bendix 
Fenix 
Ford 
Hitachi 
Marelli 
Renix 
Siemens 


Triumpf—Adler 


MOT 201 
0 684 000 201 


System: Ignition, ron—Bosch 


Motortester 


Motortester 


Motortester 


Motortester 


Motortester 


MOT 206 
0 684 000 206 


MOT 240 
0 684 000 240 


MOT 250 
0 684 000 250 


MOT 300 
0 684 000 300 


MOT 301 
0 684 000 302 


System: Ignition, non—Bosch 


Motortester 


Motortester 


Motortester 


Vehicle system analysis 


RUV acapter 


MOT 35C 
0 684 000 350 


MOT 400 
0 684 000 400 


MOT 401 
0 684 000 401 


FSA 600 
0 684 000 600 


1 687 023 079 


| COs 


System: Ignition, non—Bosch 


Digital Multineter 


Electrics tester 


Vehicle system analysis 


Pocket Master 


Test-—cable set 


MMD 502 
0 684 500 301 


ETE 014.00 
O 684 101 400 


FSA 600 
0 684 000 600 


KTE 200 
0 684 400 200 


1 687 911 2C8 
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